420,00 mm 


ER Tampo: 2.8 mm 


18,00 mm 


Fundo: 22 mm 


8,93 mm 


Altura das barras 
do fundo: 18 mm 





R38,00 mm 





112,13 mm 


13,00 mm 


f Espessura da 
| 2" Contrafaixa: 25 mm 


9,03 mm 
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119,76 mm 
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925 mm 


| 25,00 mm 








Bandolão (Bandolin Barítono) 


Vista das barras, leque e reforços do tampo, das barras do fundo, das contrafaixas, 
17,64 mm 15,72 mm 14,00 mm 1247 mm 11 m 9,90 mm : ; o e 
CPA ri To dos tacos e do espelho. Essa planta tem o objetivo de auxiliar a contrução de um 


31,43 mm 28,00 mm 24,95 mm 22,22 mm 19,80 mm E 
bandolin barífono e complementa o documento que possui as vistas mais gerais do 
instrumento. 
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29,67 mm 26,43 mm 23,55 mm 21,00 mm 18,69 Fm. 6,65 m ua m 
11,77 Imm 10,49 m 


13,22 mm 


